Woodwind Sextet No. 2 

M. Hedien 

Parts 



Music for 2 flutes, oboe, 2 clarinets and bassoon. 
(Note that alternate flute parts are provided with some 
passages simplified, which can be used depending on 
the preference of the players. The alternate flute parts 
are at the end of the file.) 



This music is published under the Creative Commons 
license: you may freely play, perform, record, re- 
distribute, re-arrange, and sell this music or recordings of 
it, provided that credit is given to the composer. 
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